ALFONS GRAFCZYŃSK 


b. urzędnik Magistrału miasta Krakowa, 


przeżywszy lat 58, opatrzony $8. Sakramentami, po długich a dolegliwych cierpieniach, w dniu 28 Kwietnia 1888 
roku rozstał się z tym światem. 


W smutku pogrążona rodzina zmarłego, zaprasza Krewnych, Znajomych, Przyjaciół i pobożną Publiczność na obrzęd pogrzebowy odbyć się mający we Środę dnia 
25 Kwietnia b. r. o godzinie 4 po południu z Zakładu Klinicznego przy ulicy Kopernika wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Kraków — Drukarnia Uniwersytecka 1888. 


